刃の水洗いのしかた※ 本体は水洗いできません。 


Panasonic 


エチケットカッター!*証書 

本書はお買い上げの日か6下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡 < ださい。詳細は裏面をご参照 < ださい。 


r 

品 番 

ER-GN20 

保証期間 

お買い上げ日から 1^胃 

びこだし、刃は除 <) 

1 $買い上肺 

化 曰 

曰 


お 

客 

様 

ご住 F 

お名 ! 

見本 



様 

電話 （ ) 

販 

売 

店 

住所 • 販売店を 

電話 （ ) 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 


①流水ですすぐ 

参八ンドソープをご使用の際は、 
泡立ててから表面を洗つてください。 
※けびのおそれびありますので、内刃 
の刃部にはふれないよラごを意<だ 
さい。 



⑨タオルなどで水滴をふき取り、 

自然乾燥させる 

※刃び完全に乾いていることを確認してから、 
本体に取りつけてください。 



ブラシを使った掃除のしかた 


• ブラシで刃の変形にを意しなびら 
内刃と外刃の毛クズを軽く仏い落とす 



定格-仕様/替刃 


定格 

電源方式 

乾電池式 

乾電池の種類 

単4形アルカリ乾電池 ( LR 03)] 本乾電池別売 

質量（重量） 

本体約37呂（乾電池含まず、キャップ含む） 

誓刃(外刃と内刃のセット） 

-刃を交換する際は、外刃と内刃を 
同時に交換してください。 

料巧 ER 9973 -W 

1 J Q リ已日円(税込） 


-快適な切れ味を維持していただくために、刃を約3年ごとに取り替えることをおすすめします。 
掲載製品の品番-仕様-価格は、 20]] 年6月現在のちのです。予告な<変更になること 
びありますのでご了承ください。 


CLUB Panasonic 

Paha Scwsc 



誓刃は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの 
家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買い求めいただけるちの 
をあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/nnall/sense 

携帯電話からでちお買い求めいただけます。 

http://p-nnp.jp/cpnn 


修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いします。 


処置後なお異常びある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参<ださい。 
(詳しくは P 9 をご覧ください） 




音び大きくなった • 
異音びする 


► 


切れ味び 
黒< なつた 


考え5れる原因 
刃の変お 


刃の摩耗 
刃交換の目ち 

し約 3 年1 


処置 


► 


► 


刃を取り替えて 
<ださい 


P 巨参照 


► 電池の寿命 


変な臭いがする 


動かない•回転に 
ムラびある 


► 

^毛クズなどが 

刃内部にたまって ► 
^いる 


電池をお取り替え 
<ださい I 


P 4 参照 


掃除をしてください 


P 6 参照 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入しておミ度しください。 
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保証とア フターサー ビス ( よくお読みください） 


修理-使いかた-お手入れなどは 
■まず、お買い上げの販売店へ 
ご相談ください 


修理を依頼されるとさは 

「修理を依頼される前に」 

( P 8) でご確認のあと、 
直らないとさは、ご使用を中止 
し、お買い上げ曰とちの内容を 
ご連絡ください。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


’販売店名 


電 話 （ 

) — 

、お買い上げ日 

年 月日， 


♦製 

品 名 

エチケットカッター 

♦品 

蚕 

ER - GN 20 

♦故障のげ況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせてい 
ただをまずので、おそれ入りまずび、製品に保証書を添えてご持参ください。 


保罰期間：お買い上げ曰か51年間(ただし、刃は消耗品ですので、 
保罰期間内でも r 有料」とさせていたださます） 


♦保証期間終了後は、診断をして修理でさる場合は、ご要望により修理させていただ 
をまず。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

I 技術料 I 彭断•修理•調整•点検などの費用 I 部品代1 部品および補助材料代 

I 出張料 I 技術者をが遣ずる費用 
* 補修用性能部品の保有期間 「6年 I 

当社ま、このエチケットカッターの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、 
製造打ち切0後日年保有しています。 

■ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、切下のお客様ご相談窓□にご相談ください。 

お客様ご相談窓□のご案内 

《「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 

♦修理に関ずるご相談は . 

パナソニック 電工 修理ご相談センター 

(全国共通番号) SS 0570-081-365 1 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 36 已日/受付 9 時〜 2 □時 
ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 

大阪巧 06-6906-1090 

ホし幌巧011 -2 日1 -640 ID 名古屋巧 052-551 -7900 (§) 

東京巧03-已 392-7190(© 福岡巧 092-622-0 已31衝 
※奪)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 
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♦ 使いかた-お手入れなどのご相談は… _ 

パナソニックお客様ご相談センター受付龍題0時 

電話點^ ル 01 20-878-365 

胃^※携帯電記 PHS からもご利用になれます。 

■上記番号びご利用いただけない場合… 06-6907-1 187 
■FAX フリーダイヤル函0120 -878-236 

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 1 DD 9 


ご相談窓 □ における個人情報のお取り巧い 

ノ（ナソニック株式会社およびノ（ナソニック電工株式会社ならびにノ（ナソニックグループ関係会 
社似下 r 当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービ 
スなどに利用させていたださます。併せて、お問い合わせ内容を正確に巧握するため、ご相談 
内容を録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を 
通ミ日いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修 
理業務などを委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第王者に個人情報を開示•提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談し^だきました窓口にご連絡ください。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに"愛用者登録」をしてくださし、 

巧 http://dub.panasonicjp/ 函 | 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 胃! 

1 

] 


Panasonic 


保管用 


[_ 保 i 正書付を ] 


取巧説明書 


一般家庭用 


エチケツトカツター 

品番 ER - GN 20 


安全上のごを意 . 2 

各部のなまス . 4 

使いましょう . 4 

掃除のしかた . 6 

定格-仕様/替刃 . 7 

修理を依頼される前に……8 
保証と アフターサービス… 9 
保証書 . 裏表紙 



水洗い 

できません 

刃のみ 
水洗い 0 K 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 

(5) Panasonic 曰 ectric Works Co., Ltd. 2011 
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お買い上げいただき、まことにありびとうございまず。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に r 安全上のご注意」 （2 〜3ページ)を必ずお読みください。 
•保証書は r お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 

取扱説明書とともに大切に保管してください。 

ER9210GN201 Y0911-0 

Printed in China 










































































































安全上のご注意 (必ずお守りください） j 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使しぶをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明してしぶす。 


A 警告 「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

ろち 「軽傷を負うことや、財産の損書び発生するおそれ 
/! \ /± _があるのを I です。_ 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明してしぶす。（次は図記号の例です） 

しては いけない内容です。^^證链[ブればならない 


してはいけない内容です。 


A 警告 


W ♦異常、故障時には直ちに使用を中止する。 

, そのまま使用すると火災、感電、けびのおそれびあります。 

必がマ々_ 

乳幼巧の手の届くところに置かない。 

付属品や取りはずしのでさる部品などの誤飲による 
禁止 事故やトラブルのおそれびあります。 


A 注意 


必ず守る 


♦使用前に刃の変形や破損びないか確認ずる。 

_破損や変形びあると肌を傷つける原因になります。 

•電池に表示してあるを意内容を必ず守る。 

♦電池は@6極を確かめ、正しく入れる。 
♦使い切った電池は、すぐに取り出す。 

♦長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。 
♦使用推奨期限内の電池を使用する。 

♦巧電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と 
充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。 
守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや 
周囲巧損の原因になります。 


A 注意 


必ず守る 


分解禁止 


♦鼻毛のカットとマユ周り、ヒゲ、耳の毛にのみ使用する。 

守らないと肌を傷つける原因になります。 

♦電池を义の中に投入したり、シヨート•分解したりしない。 

やけどやけびの原因になります。 

♦刃は強く巧しつけたり、鼻、耳の奥まで入れすざたりしない。 

肌を傷つける原因になります。 

♦が刃は強く巧さえない。 

_破損や変形びあると肌を傷つける原因になります。_ 

♦内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 

♦本体を落としたり、ぶつけたりしない。 

けびのおそれびあります。 

♦改造-分解-修理しない。 

思わめ事故、トラブルの原因になります。 

修理はお買い上げの販売店または、ノくナソニック電工 
修理ご相談センターにご相談ください。 


使用上のお願い 



•刃をぶつけたり、強く巧さえたりしない。 

切れ昧の低下、故障の原因になります。 

♦本体は水につけたり、水をかけたりしない。 

故障の原因になります。 


♦本体は シンナー.ベンジン-アルコール などではふかない。 

故障や部品の割れ-変色などの原因になります。 I f 

薄めのせっけん液でふいて < ださい。 



im 口 G のなまス 



) ブラシ 



※ブラシは包装容器内にあります。 
※電池は付属しておりません。 


使いましょう 


電池を入れる 


1丰ャップを取りはずず 
2電池カバーを取りはずず 

①電池カノ く一の取りつけ位置び、 
本体の指定線にくるまで回す 
⑨電池カバーを取りはずす 



3 ® ©を確認し電池を入れる 


4 電池カバーを取りつける 

電池カバーの固定位置び本体の指定線に 
<るまで回す。 



• J くナソニック単4形アルカ U 乾電池またはノ くナソニック単4形充電式ニッケ j レ水素 
電池]本で約1年使用可能。（週1回9日秒使用として） 

•アルカ IJ 乾電池または充電式ニッケル水素電池外は使わないでください。 

(他の電池では、パワーや使用回数び異なります） 

• ノ くナソニック製の電池をおすすめします。 

なお、ご使用済みの充電式電池は、充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください< 
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〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼がラベル等のを意書じ従った使用状態で保証期間 
内じ故障した場合じは、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品じ本書を添えていただき 
お買い上げの販売店【こお申しつけ < ださい。 

〔□)お買い上げの販売店じ無料修理をご依頼じなれない場合じは、お 
客様ごホ目談窓□【こごネ目談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
ネ目談窓□【こごネ目談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書【こ記入の販売店で無料修理をお受け【こなれない 
場合じは、お客様ご柜談窓□にごホ目談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合【こは原則として有料【こさせていただきまず。 
〔イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

〔□)お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、落下等じよる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数） 
などによる故障及び損傷 

〔二）車両、船舶等じ搭載された場合じ生ずる故障及び損傷 

〔ホ）一般家庭用外（例えば業務用等）じ使用された場合の故障及び損傷 

〔へ）本書のご提示がない場合 

〔卜）本書【こお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ごホ目談窓口などじ送付した場合 
の送料等はお客様の負担となりまず。また、出張修理等を行った 
場合じは、化張料はお客様の負担となりまず。 

5. 本書は日本国内【こおいてのみ有効でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して<ださい。 

1 . お客様ごネ目談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


《お客様【こご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点横活動のために利用させていただ<場 
合がございまずのでご了承< ださい。 

※この保証書は、本書じ明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書【こよって、保証書を発行して 
いる者〔保証責任者）、及びそれ外の事業者じ対するお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
【こついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ごホ目談窓 
□【こお間い合わせ< ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間【こついては、取扱 
説明書をご覧< ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 


4 スイッチを roFF 」 にずる 

4 

ちキャップを取りつける/公^^ 

掃除のしかた 

※必ずスイッチび roFF 」 の状態で行ってください。 



【はずしかた】 

①外刃の指定線を本体の 

取りつけ位置まで回す I 

③外刃を引さ抜く 
③内刃を外刃内部から取りはずす 


厭りつけかた】 

①内刃を外刃の内面 

におって、まっす 〇 

ぐ入れる 

③本体側の軸を内刃 1 

の穴に挿しこみ、 

外刃の指定線と本 
体の取りつけ位置 了の 

を合わせる ( fi , 

③外刃を本体の固定 H 

位置に合うまで L 

回す y 




委^取りつけ 
位置 







取りつけ位置 固定位置 




r 鼻毛」のお手入れ 

①刃の先端を鼻の穴に(諭’夺先端 
入れる /一、 

※鼻の穴を傷つけないよう、トニ 
ゆっくり入れてください 。I ' 

⑥ 本体を動かしなが 5、 カットする 

• 外刃(金属部分)の先端を使って 
入□まわりの鼻毛だけをカツトする 




※カツト後、毛クズび一部鼻の穴の中に残る場合びありますので、 
テイツシユなどで取りのぞいてください。 


刃(外刃-内刃)の着脱のしかた 




ILOEl 



の1处下場合は切れないことびあります。 


※毛び短かすざる0.己 


※毛の長さをそろえることはでさません。 


毛の流れに逆らってゆっくり動かしながら、カツトする 


刃の先端をカツトしたい部位にあてる 


r マユ周り」「ヒゲ」「耳の毛」のお手入れ 


-キ uhu 線- 


























